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La enorme infestación de tucuras que abarcaba en el año 1954 una superficie 
estimada en no menos de 10.000.000 de hectáreas, comprendían las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. Esta situación obligó a los productores y 
reparticiones nacionales y provinciales de la rama agropecuaria a encarar la lucha 
coordinadamente y con todos los métodos y medios adecuados disponibles en esa época. 

Como complemento fundamental del empleo de los productos químicos y otros 
procedimientos utilizados en las tareas de control, se debió encarar estudios biológicos de 
distintas especies para lograr un mejor conocimiento del comportamiento a campo de las 
mismas. 

Además, se consideró de importancia determinar la factibilidad de obtener un 
sistema de alarma de nacimientos de tucuras. Los trabajos correspondientes se iniciaron a 
partir de la temporada de primavera-verano de 1958/59, 

La iniciativa, el método y su puesta en práctica se debió al aporte conjunto de los 
Ings. Agrs. Miguel J. Campodónico y Leopoldo Esquivel, en ese entonces técnicos del 
Instituto de Patología Vegetal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 

Con el transcurso de los años, el sistema se fue perfeccionando y en consecuencia 
considerándolo un complemento muy valioso en la ejecución de las campañas de control, 
se elaboró un “Plan de Red de Estaciones de Alarma de Nacimientos de Tucuras”, el cual 
fue presentado y aprobado por la Comisión Central de Lucha Contra las Tucuras en la 
reunión del 29 de junio de 1972. 

El Servicio Nacional de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Agricultura y Ganadería 
de la Nación, en la campaña 1972/73, instaló 21 Estaciones de Alarma las que fueron 
ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. 

Desde entonces las Estaciones de Alarma han funcionado en forma continuada 
incluyendo el período 1976/77, las que se han instalado en distintas zonas de las 
provincias citadas, y de acuerdo con las necesidades determinadas por la evolución de las 
densidades poblacionales regionales. 


OBJETIVOS 


Tiene por objetivo detectar los primeros nacimientos que se produzcan en una 
determinada zona infestada, vigilar la evolución de los mismos en el campo y asesorar a 
los productores agropecuarios sobre la oportunidad de realizar los tratamientos de control 
de la plaga. 
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LA ESTACION 


a)-—Recolección de desoves: Recolectar los desoves en los lugares donde se han observado 
en el último período alta densidad de población. Recoger la cantidad de diez desoves para 
cada una de las jaulas a instalar, 

Los desoves recolectados se colocarán en bolsitas de polietileno, u otro material, 
conjuntamente con un rótulo en el cual se deberá indicar lugar y fecha de recolección y 
nombre del propietario del establecimiento, datos que luego se volcarán en una planilla 
que confeccionará la Estación. Los desoves deberán ser transferidos a las jaulas dentro de 
las 48 horas. 
b)-Instalación de la Estación: Se instalarán tantas jaulas de acuerdo con la cantidad de 
establecimientos y/o áreas que se desee tener en observación, correspondiendo, en 
consecuencia, una jaula para cada lugar. 

Se instalarán a campo descubierto, alejadas de cualquier factor (edificios, árboles, 
etc.) que pueda modificar las condiciones naturales del sitio donde fueron recolectados 
los desoves. Las jaulas se colocarán separadas 2 metros entre sí y entre fila. La puerta 
móvil de vidrio se orientará hacia el sur. El conjunto deberá estar cercado para protegerlo 
con seguridad de los animales. 

Los desoves contenidos en las bolsitas se depositarán en número de diez, dentro de 
cada jaula, distribuidos uniformemente y cubriéndolos con una capa de tierra 
desmenuzada de 1 a 2 centímetros de espesor. El piso de la jaula deberá estar desprovisto 
de toda vegetación, o mantenerse la misma a la altura mínima posible, a los efectos de 
facilitar la verificación de la presencia de ninfas. 

Características de la jaula: Cubo de 30 cms. por lado; patas de 8 cms. de largo; varilla de 3 





'Fig 1, Detalle de instalación de una estación de alarma. 
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cms. sección cuadrada; puerta de vidrio; las 3 caras laterales y superior de tejido metálico 
y base libre. 

c)-Observaciones luego de la instalación: Se realizarán diariamente a partir de la 
instalación de la Estación, a fin de registrar los nacimientos que se vayan produciendo en 
cada jaula, 


d)—Funcionamiento del sistema: Se determinará el número mínimo de eclosiones de cada 
una de las jaulas para producir la información; teniendo en cuenta que se estableció la 
cantidad de 10 desoves por jaula (cifra que potencialmente representa un número 
aproximado de 200 tucuras), debe considerarse que al nacer el 20 0/o (40 tucuras), es el 
momento de poner en marcha el sistema de alarma de la siguiente manera: Comunicar la 
información sobre los nacimientos al Servicio Nacional y/o Provincial de Sanidad Vegetal 
correspondiente. Comunicar a toda la zona de influencia de la Estación por los medios de 
información de la prensa oral, escrita, radio, T.V., etc. 
e) Iniciación de las actividades en el área: Período de observación a campo: una vez 
comunicada la alarma, los productores deberán observar durante 30 días el 
comportamiento de la plaga en el campo. Los tratamientos de control deberán dar 
comienzo 15 días después de finalizar las observaciones mencionadas. : 
Se aconseja utilizar la información de la Estación para realizar el control prematuro 
del acridio, es decir, destruir los focos incipientes de ninfas, a fin de evitar la dispersión de 
los ejemplares y mayores daños en la vegetación. 


